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* Ingresar en la sección Usuarios Registrados de la pagina web 
de SATI-Q 


USUARIOS REGISTRADOS 


à satiqnetar ata 
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* |ngresar con Usuario y clave 


* Recuerde su Usuario es su mail de contacto registrado en el 
Programa y su clave es su clave personal o el numero de serie 
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* Ingresar en la solapa LOGIC 


SATI-Q 


Bienvenido LOGIC TEST 


Cerrar Se: 


CONSULTAR O SUBIR MODIFICAR CLAVE 
ACTUALIZAR SU BASE DE DATOS DE INGRESO A LA 


LOS DATOS DE ON LINE SECCIÓN USUARIOS 
REGISTRO DE SU REGISTRADOS 
UNIDAD 








* Através de la solapa LOGIC, Ud. podrá acceder a la plataforma 
y ver alos distintas redes participantes 


CONSULTAR/ACTUALIZAR LOS SUBIR SU BASE DE DATOS ON MODIFICAR CLAVE DE LOGIC 
DATOS DE REGISTRO DE SU LINE INGRESO A LA SECCIÓN 
UNIDAD USUARIOS REGISTRADOS 
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* Alingresar en la plataforma podrá visualizar los distintos 
indicadores en forma global, segün afio , grupo de pacientes 


o registros 
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